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NOTIFICATION 


ജില്ല 


താലൂക്ക് 


വില്ലേജ് 


നാട്ടകം, 
പനച്ചിക്കാട്, 
മുട്ടമ്പലം, 
കോട്ടയം, 
പെരുംപായിക്കാട് 
അതിരമ്പുഴ, 
ആർപ്പൂക്കര , 
ഏറ്റുമാനൂർ, 
വിജയപുരം. 


കോട്ടയം 


It is hereby notified for the information of all 
authorities concerned and the public that I , Babu Mon S , 
Kuvilthotty Kanathil House , Paraklayi P. O. , Vellarikundu 
Taluk, Kasaragod District, Pin - 671 531 , holder of S. S. L. C. 
B No. 033493 with Register No. 12055 of June 2002, Higher 
Secondary Examination Certificate No. HSE 0210022 with 
Register No. 1820043 issued by the Board of Higher 
Secondary Examination , Thiruvananthapuram , Election 
Identity Card No. MBC1976489 dated 19-4-2004 issued by 
the Electoral Registration Officer , Hosdurg LA 
Constituency, have changed my name as Babu B. 


കോട്ടയം 


This change will come into effect in all records 
related to me . 


( ഒപ്പ് ) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിവിഷൻ , 

പൂവന്തുരുത്ത്. 


Kasaragod ,, 
14-7-2020 . 


BABU MON S 


പരസ്യം 


കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് 

വിജ്ഞാപനം 


6 6 


ക . 


കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡിന്റെ 
കാര്യക്ഷമമായ കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിനായി നിലവിലുള്ള 
66 കെ . വി . പള്ളം ഏറ്റുമാനൂർ ഫീഡറും ഗാന്ധി നഗർ 
സബ്സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള 66 കെ . വി . LILO ഫീഡറും 110 
കെ.വി. ആയി ശേഷി ഉയർത്തുന്ന പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുവാൻ 
ഉദ്ദേശിക്കുന്നു . ആയതിനാൽ നിലവിൽ 220 കെ . വി . പള്ളം 
സബ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും 66 കെ . വി . ഏറ്റുമാനൂർ സബ് 
സ്റ്റേഷൻ വരെ ഏകദേശം 18.5 കി . മീ . ദൂരത്തിലുള്ള 66 കെ . വി . 
ഫീഡറും ഗാന്ധി നഗർ സബ്സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള 1.5 കി . മീ . 
ദൂരത്തിലുള്ള 66 കെ . വി . LIL0 ഫീഡറും 110 കെ . വി . 
ആയി ശേഷി ഉയർത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമയബന്ധിത 
മായി നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു . ടി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ 
ഭാഗമായി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്റ്റ് 2003 - ലെ സെക്ഷനുകൾ 164 , 
185 - 2 A , എന്നിവ പ്രകാരം വൈദ്യുതി ബോർഡിലെ 
ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരും തൊഴിലാളികളും 
അവരുടെ നിയമാനുസൃതമായ കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിനുവേണ്ടി 
സർവ്വ സംബ ന്ധ മായും മറ്റും പവേ ശി ക്കു ന്നതും 
നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതുമാണെന്നുള്ള വിവരം 
ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരേയും ഇതിനാൽ അറിയിച്ച് കൊള്ളുന്നു . 


(ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട്- 2003- ലെ 

164 വകുപ്പ് പ്രകാരം) 
എറണാകുളം ജില്ലാ കൊച്ചി താലൂക്കിൽ കുഴുപ്പിള്ളി, 
എടവനക്കാട്, നായരമ്പലം, ഞാറയ്ക്കൽ, എളങ്കുന്നപ്പുഴ എന്നീ 
വില്ലേജുകളിൽകൂടി ചെറായി 110 കെ . വി . സബ്സ്റ്റേഷനിൽ 
നിന്നും ഞാ റ ക്കലില നില വി ലു ള്ള 

വി . 
സബ്സ്റ്റേഷനിലേക്കു പുതുതായി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് 
നിർമ്മിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന 110 കെ . വി . ലെനിന്റെ 
പ്രാരംഭ ജോലികൾക്കും സർവെ ജോലികൾക്കും ടി ലൈനിന്റെ 
നിർമ്മാണജോലികൾക്കും വേണ്ടി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന്റെ 
ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാരോ ജീവനക്കാരോ കൊച്ചി താലൂക്കിലെ 
കുഴുപ്പിള്ളി, എട വ ന ക്കാട് നായ ര മ്പ ലം , ഞാറ യ് ൽ, 
എളങ്കുന്നപ്പുഴ എന്നീ വില്ലേജുകളിലെ അയ്യമ്പിള്ളി മുതൽ 
മാലിപ്പുറം വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരുടെ ജോലി സംബ 
ന്ധമായി പ്രവേശിക്കുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ 
നിന്നും അവരെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് നിയമ വിരുദ്ധമാണ് 
എന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിച്ച് കൊള്ളുന്നു . 


( ഒപ്പ് ) 
ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ , 
ട്രാൻസ്മിഷൻ സർക്കിൾ , 

കളമശ്ശേരി, 
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